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Siraiki 


Siraiki (även högsindhi, saraiki), normerande dialekt av 
sindhi, talad i huvudsak norr om staden Hyderabad i 
Pakistan. 



Siraiki 


HdiföoO, 

Talas i 

Pakistan, Indien och 


Afghanistan 

Region 

Hyderabad (Pakistan) 

Antal 

~30 000 000 

talare 


Språkfamilj 

Siraiki 


Språkkoder 

ISO 639-2 

inc (http://www.loc.gov/stan 


dards/iso639-2/php/langcodes 


name.php?code ID=206) 

ISO 639-3 

- 



Denna artikel om historisk lingvistik, språkfamiljer, enskilda språk eller dialekter saknar väsentlig 


information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den (https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Siraiki&act 
ion-edit). 


| Denna artikel relaterad till Pakistan saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till 
den (https.V/sv.wikipedia.org/w/index.php ?title=Siraiki&action=edit). 



Wikimedia Foundation har en 
testupplaga av Wikipedia på siraiki. 
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